找龍骨App精度測試：石膏板上的真實測試結果
手機找龍骨App在石膏板上有多準確？真實測試結果和可靠讀數的實用技巧。
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手機找龍骨App究竟有多準確？

你準備在牆上打孔，想知道龍骨的確切位置。手機上安裝了找龍骨App，但它到底可靠嗎？本文透過實際測試結果分析精度，並提供經過驗證的技巧來獲得可靠的結果。

在iPhone或Android上免費下載Wall Scanner & Metal Detector，親自測試這些精度提升技巧。


App實際測量的是什麼

手機App不能直接探測木材。它探測的是將石膏板固定到龍骨上的鐵磁性鋼螺釘和釘子。手機的磁力計測量這些金屬固定件引起的磁場變化。

在標準12.5毫米石膏板用石膏板螺釘固定的住宅中，使用正確技術（緩慢移動、提前校準、多次掃描確認），App可達到±1~2公分的精度。


降低精度的因素


	移動過快（最多3~5公分/秒）

	附近的金屬物品（鑰匙、手錶、家電）

	帶磁鐵的手機殼——掃描前取下

	只掃描一次——始終掃描3次或更多次確認




最大化精度的技巧


	掃描前用8字動作校準磁力計。

	標記信號峰值的兩側邊緣，而不僅僅是中心，以找到精確位置。

	垂直方向確認——真實龍骨在不同高度都會產生一致的信號。

	敲擊測試：沉悶的聲音=龍骨，空洞的聲音=空腔。

	從第一根龍骨量40公分可以預測下一根龍骨的位置。




在App Store或Google Play上免費下載Wall Scanner & Metal Detector——離線運行，無廣告。
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